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MONTAGGIO FILO COMANDO-INDICE 

La flo. 1, qul eotto rlportata, lllustra chlaramente II modo come el deve appllcare II fllo dl comando 
dell'lndlce. 

Le successive operazlonl sono come segue: 

SI flssa, facendo un nodo, II fllo al punto 1, pol, guidato dalla puleggla, si passa alia carrucola 2, 
pol quella 3; Indi si passa, guidato dalla carrucola 4 e facendo 2 girl, sul perno 5 ed Inline 
Intorno alia puleggla P, agganclandolo alia molla dl tensions 6 preventlvamente fissata nel 
punto 7. 

L’lndlce I si flssa al fllo, lungo II tratto orizzontale In corrlspondenza alia poelzlone o: « conden- 
satore variabile tutto chluso » (vedl istruzlone dl taratura: fig. 2). 



